Profesor, mgr WANDA 


CIESLIK 


NASZA NAJUKOCHANSZA SIOSTRA I CIOCIA, WIELKI PRZYJACIEL, WSPANIALY 
PEDAGOG I WIELOLETNIA WYCHOWAWCZYNI MŁODZIEŻY LICEUM IM. KRÓLA 
JANA SOBIESKIEGO 


zmarła niespodziewanie, dnia 14 lipca 1981 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE zostanie odprawione w kaplicy cmentarza Rakowickiego w Krako- 
wie dnia 20 bm. o godz. 11.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego 


spoczynku. 
Pozostali w głębokim smutku i bólu: 


SIOSTRY, BRACIA I RODZINA 
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